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Zehntes GapiteL
Aether.....r=   93,5 — 0,108 2 t   —0,000 5033 ia
Aceton     .....    r = 139,9 — 0,272 871 -f 0,000 157 U2
Formeln, von denen wenigstens  die drei ersten anscheinend zu Gun-sten  der Yerallgemeinerung sprechen.
Diejenige Formel  der   Thermodynamik,   welche  die specifischen Warmen des Dainpfes und der Fliissigkeit enthalt,  ist die unter 233) S. 428 des ersten Bandes naeines Buclies gegebene:
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Vielleicht hat de Heen auch an dieseForuiel gedacht. Aber diese specifischen Warmen gelten nicht fur constanten Druck, sondern im Gegentheil fur variablen Druck (und variable Dichte), da der Dampf gesattigt zu halten ist. Ferner kann man die Grleichung, selbst wenu man Cf — c$ als constant ausieht, nicht auf die de Heen'sche Form bringen.
Beim Uebergange vom niissigen zum gasformigen Zustande ver-klein-ert sich, wie wir sahen, die specifische Warme, wenigstens zu-nachst. Gleiches findet statt beim Uebergang zum starren Zustande, so haben wir ^r
		
Substanz	fest	fliissig
Brom   ........	0 084 32	0 105 13
Quecksilber    .   .   .	0,031 36	0 033 32
"Wasser    .....	0489	1 000
Zinn .......	0 056 2	0 063 7
Blei ......	0 031 4	0 040 2
Benzol ....	0 31°)	A 091  7
Naphtalin   ......	0 399 2	0 482 4
Thymol   .   .	0 462 4	OSCft  K
		
Hierzu isfc noch zu bemerken, dass die specifische Warme der starren Substanzen mit der Temperatur wachst, beim Uebergang in den fliissigen Zustand haben diese Substanzen also schon die grosste specifische Warme. Demnach geschieht dieser Uebergang anders als der der Fliissigkeiten in den dampfforrnigen Zustand. Freilich sind diese -Uebergange physikalisch auch nicht mit einander zu vergleichen.
Endlich ist noch zu bemerken, dass fur erhebliche Temperatur-intervalle nach Him eine einfache Darstellung nicht mehr geniigt.
l) Miiller, Lehrbuch der Physik 1896, Bd. 2, S. 588.ie Temperaturglieder selbst, also keineswegs zu vernachlassigen. Uebrigens sind die zuletzt angegebenen Werthe fiir den constanten Theil der Differenzen fast durchgangig kleiner, als die nach de He en's Formel berechneten. Man ware versucht, de Keen's Formel, welche, wie oben angegeben, nur fiir 0° verificirt ist, da ja diese Temperatur ganz will-kiirlich ist, zu verallgemeinern und zu setzen:
